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Limaces. 

Continuer à surveiller les limaces. 

Colza. 

Installerrapidement les cuvettes jaunes dans 

vos parcelles. Elles vous permettent de sui- 
vre l'arrivée du vol des altises. 

Réaliser le traitement si 3 pieds sur 10 
présentent une morsure. 

Aucune capture n'a encore été enregistrée à 
ce jour dans les pièges du SRPV . 

Surveiller régulièrement les cuvettes. 
Rappel : un traitement contre les adultes est 
beaucoup plus efficace qu'un traitement de 
rattrapage contre les larves. 

Maïs. 

Enquête pyrale 

Pour estimer le risque d'attaque pour l'an- 
née prochaine, il est important d’effectuer, 
dès maintenant, un grand nombre d'obser- 
vations dans les parcelles. Procéder de la 
manière suivante : 

4 Choisir de préférence une parcelle non 
traitée. 

« Examiner 10 fois 10 tiges consécutives 
(100 tiges) en diagonale dans la parcelle. 
4 Noter pour chaque station le nombre de 
tiges présentant un dégât ; 

» panicule cassé 

» trou de sortie ou d'entrée de la che- 
nille dans la tige ou sur l'épi 

m- présence de sciure à l'aisselle des 
feuilles. 

^ Faire le total qui vous donnera le pour- 
centage de tiges attaquées. 

♦Transmettez les résultats au SRPV 38 rue 
Ste Catherine - 54043 Nancy cédex (fax ; 
08.83.32.00.45) qui fera la synthèse régio- 
nale et vous indiquera le niveau de risque 
pour la campagne 1 998. Utilisez, pour cela, 
le tableau situé en bas de la page 2. 
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I Attention aux limaces. 
I Surveillez les altises. 
Participez à l'enquête 
I pyrale. 
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Pomme de terre 

2èmes Journées Internationales Techniques et Commerciales 

Les 10 et 11 septembre 1998 
à Foreste (Aisne) - France 

L’innovation au service de la qualité sur 5 espaces 

Espace A 

Réussir la plantation : 6 chantiers de tamisage - plantation 

Espace B 

Récolter la qualité : 20 chantiers d'arrachage 

Espace C 

Gérer la réception : 7 chantiers de réception pour la mise en tas, la mise encaisses ... 

Espace D 

Les innovations de la recherche en matière de techniques de production . Variétés, 
fertilisation azotée, irrigation, protection des cultures, defanage 

Espace E 

Village exposants, village du négoce 

A cette occasion, les agents du Service de la Protection des Végétaux 
présents sur un stand situé en Espace E seront heureux de vous expo- 
ser les derniers travaux réalisés sur les parasites de quarantaine 
(clavibacter et pourriture brune), les pucerons, le mildiou .... 


Année 1998 - Comptage pyrale maïs 

Noms de l'observateur et de la commune où est effectué le comptage : 


Traité contre la pyrale : □ Non traité contre la pyrale : □ 

Comptage sur 10 x 10 tiges 


n° du comptage 

1 

2 

3 

B 

5 

6 

B 

8 

9 

10 

Total 

nombre de tiges 
avec dégâts 
























